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Ottobre 2016 
L'autunno sembra arrivare di corsa ma a metà mese rallenta 


Il mese in sintesi @ n mese inizia con bel tempo, ma l’ampio 10 °C. 


A inizio mese piove. 


Dal 3 fino al 13 quasi sempre 
bel tempo, solo 1°8 piove e le 
temperature scendono molto. 


Dal 14 al 20 si susseguono gior- 


ni più piovosi a giorni con cielo 
meno coperto per l'afflusso 
d’aria umida mediterranea. 


Dal 21 al 23 tempo per lo più 
bello. 


Dal 24 al 26 correnti sud- 
occidentali portano caldo e 
piogge. 

Dal 27 alla fine del fine mese il 
tempo rimane stabile. 


anticiclone presente in quota tende a cedere 
per la spinta di correnti atlantiche fresche 
che portano in successione sulla regione 
due fronti atlantici. 

Nella mattina del 2 e nella notte successiva 
si hanno piogge e temporali sparsi che inte- 
ressano in modo particolare pianura e co- 
sta. 

Il giorno 3, con l’arrivo dell’aria secca che 
segue 1 fronti, il tempo migliora ma subito 
dopo sui Balcani si forma una depressione 
fredda, che viene alimentata da aria prove- 
niente dalla Russia. Così sulla regione pre- 
valgono correnti fresche settentrionali che 
fanno scendere le temperature massime in 
pianura sotto i 20 °C e le minime sotto i 


Si può notare come nel giro di 20 giorni si 
sia passati dall’estate piena all’autunno 
inoltrato. 

Il giorno 6 in pianura le minime sfiorano 
addirittura 1 3 °C, mentre in diverse valli 
alpine si scende sotto zero. 

Il tempo rimane variabile e fresco fino al 
13 con l’eccezione dell’8 quando un debole 
fronte atlantico porta cielo coperto e qual- 
che debole pioggia. 

La Bora soffia frequente raffreddando il 
mare che a Trieste scende sotto 1 20 °C. 

Il giorno 11, dopo una bella mattinata in 
pianura, nel pomeriggio-sera si hanno dei 
rovesci a causa dell’ instabilità determinata 


da aria molto fredda presente in quota. 


La notte tra Il 2 e il 38 ottobre 2016 


Ottobre 2016 ha avuto pochi episodi temporaleschi. Di rilievo solo quel- 
lo avvenuto nella notte tra i giorni 2 e 3. 

Il 2 ottobre un sistema frontale associato ad una bassa pressione sulla 
Polonia interessa col suo ramo freddo tutta l'Europa Centrale, disten- 
dendosi fino alla catena montuosa dei Pirenei. 
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Alt: 0 m MSL 


Tale fronte viene sospinto rapidamente verso est da 
un altro fronte occluso, associato ad una bassa pres- 
sione sull'Olanda. 

La coda del primo fronte attraversa le Alpi solo a 
nord-est, creando dei temporali prima sulle Dolomiti 
e successivamente sulla pianura della nostra regione 
e dell'Emilia-Romagna. Infine la convezione sembra 
rinvigorirsi quando si avvicina al Mare Adriatico, in 
particolare lungo la costa istriana e dalmata, che in 
questa stagione rappresenta una fonte di calore mol- 
to maggiore rispetto alla terra ferma, soprattutto di 
notte. 

Alle 00 UTC del 3 ottobre il sondaggio di Rivolto 
(UD) è potenzialmente instabile, con una differenza 
di temperatura tra la particella più instabile sollevata 
a 500 hPa e l'ambiente pari a -4 °C (DT500, chiama- 
to anche Most Unstable Lifted Index, ovvero MU- 
LI), mentre il CAPE vale circa 800 J/kg. Infine 1l 
flusso di vapore nei primi 3000 m vale -27 gm°s! 
dove il meno indica la provenienza da sud. Insom- 
ma, ci sono tutte le condizioni necessarie affinché 1l 
sollevamento associato al passaggio del fronte dia 
inizio alla convezione. 

I primi temporali in regione cominciano alle 22 UTC 
del 2 ottobre sulla Pedemontana e raggiungono la 
costa verso le 00 UTC del 3 ottobre. L'immagine a 
fianco mostra l'intensa cella sviluppatasi sul mare, 
con una tipica forma a V e 1 fulmini alle ore 02:50 
UTC del 3 ottobre. 

Dalle 18 UTC del 2 alle 06 UTC del 3 sono caduti 
38 mm di pioggia a Fagagna, 30 a Fossalon di Gra- 
do, 25 a Sgonico, 22 a Lignano e 19 a Cividale. 
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x [Marea] REPORT 


Poi il tempo torna al bello, ma le temperature minime scen- 
dono ulteriormente avvicinandosi in pianura allo zero, con 
massime di poco sopra ai 15 °C. 

Da metà mese la circolazione atmosferica cambia: le corren- 
ti fredde vengono sostituite da un afflusso d’aria umida me- 
diterranea, che tra il 14 e 15 porta piogge intense anche 
temporalesche. 

In seguito il tempo migliora con aria mite in quota e tempe- 
rature massime che superano di nuovo i 20 °C; di notte si 
formano nebbie in pianura. 

Dal 17 il flusso ritorna atlantico e il tempo peggiora: il 18 1l 
cielo si copre e si hanno piogge da deboli a moderate. 

Dopo una breve tregua, dal nord-Europa scende una depres- 
sione fredda che tra 1l 19 e 1l 20 determina piogge e neve sui 
monti fino a 1000 m circa; sulla costa si hanno anche tem- 
porali; la temperatura massima scende sotto 1 15 °C. 

Dopo le piogge la depressione fa affluire sulla nostra regio- 
ne dell’aria più fredda e più secca che determina, tra il 21 e 
22, un miglioramento del tempo con le temperature minime 
che in pianura scendono ancora verso 1 +5 °C. 
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Il 21 sulla costa soffia Bora piuttosto fredda per la stagione. 

Dal 23 una rimonta anticiclonica dal nord-Africa fa affluire 
sulla nostra regione delle correnti da sud-ovest che risultano 
molto umide nei bassi strati. Queste correnti determinano 
piogge, in genere deboli, e l'aumento deciso delle tempera- 
ture minime con lo zero termico a quote molto elevate. 

Fino al 26 il tempo permane umido con delle piogge, che ri- 
sultano più consistenti ad est; poi un fronte freddo da nord 
rimescola l’atmosfera con l’afflusso d’aria secca e più fre- 
sca in quota, mentre al suolo le temperature massime tocca- 
no 1 23 °C in pianura. 

Dal 27 a fine mese il tempo rimane stabile con marcate 
escursioni termiche in pianura: le temperature minime si at- 
testano intorno 1 +5 °C e le massime superano 1 20 °C. 

A grande scala si nota che, una volta ultimato il passaggio 
del fronte proveniente da settentrione, l’anticiclone nord- 
africano risale sull’Europa occidentale. Contemporanea- 
mente sull’ Europa orientale depressioni fredde portano 
l’inverno in anticipo, specie in Russia. 


Pioggia e Fulmini 
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Piogge nella media 


Durante il decimo mese 
del 2016 le piogge sono 
risultate abbastanza linea 
con la climatologia, specie 
sulla pianura udinese dove 
1 valori  pluviometrici 
mensili sono risultati pra- 
ticamente sovrapponibili 
ai cumulati medi del pe- 
riodo. 

Le variazione più signifi- 
cative si sono registrate 
sulle Prealpi Carniche, 
dove le pluviometrie men- 
sili non hanno superato 1 
200 mm, contro una media 
climatica che localmente 
supera 1 300 mm. 
Similmente, anche su al- 
cune zone del Carso si so- 
no raggiunti 1 medesimi 
200 mm; ma in questo ca- 
so tale valore risulta supe- 
riore del 50% rispetto ai 
dati storici che abitual- 
mente Sl registrano 
sull’altipiano. 

Nel mese in regione si so- 
no contati dai 7 ai 13 gior- 
ni piovosi, dato in linea 
con le medie climatiche. 
La giornata più piovosa è 
risultata il 14 quando a 
Chievolis si sono registrati 
quasi 90 mm di pioggia 
Infine si può notare che, 
anche a ottobre 2016, la 
località più piovosa sia 
risultata Musi con quasi 
280 mm di pioggia. 


CARNIA 
TOLMEZZO 
ENEMONZO 
FORNI DI SOPRA 
PALUZZA 

FORNI AVOLTRI 
PESARIIS 

* MONTE ZONCOLAN 
PREALPI CARNICHE 
BARCIS 
CHIEVOLIS 
S.FRANCESCO 
CIMOLAIS 
PIANCAVALLO 
ALPI GIULIE 
TARVISIO 

FUSINE 
PONTEBBA 

CAVE DEL PREDIL 
* MONTE LUSSARI 
PREALPI GIULIE 
MUSI 

CORITIS 
COLLINARE 
GEMONA 
BORDANO 
MANIAGO 

VACILE 
ZEGLIANUTTO 
FAGAGNA 

FAEDIS 

SAN PIETRO AL NATISONE 
PIANURA UDINESE 
UDINE S.0. 
PRADAMANO 
CIVIDALE 
CODROIPO 
TALMASSONS 
LAUZACCO 
BICINICCO 
GORGO 
PALAZZOLO D.S. 
CERVIGNANO 
PIANURA PORDENONESE 
PORDENONE 
VIVARO 
BRUGNERA 

SAN VITO AL TGL. 
ISONTINO 
GRADISCA D'IS. 
CAPRIVA D.F. 
CARSO 

SGONICO 


153 
139 
110 
123 
105 
107 
135 


141 
198 
157 
119 
159 


149 
121 
176 
157 
105 


279 
185 





169 
185 
154 
141 
137 
158 
154 
211 


124 
140 
139 
104 
111 
110 
129 
120 
109 
174 


100 
135 

84 
107 


147 
140 


199 


BORGO GROTTA 213 


FASCIA COSTIERA 
TRIESTE M.BANDIERA 
MUGGIA 
MONFALCONE 
FOSSALON DI GRADO 
GRADO 

LIGNANO 


118 
136 


125 
138 
147 
163 


80.0 
50.4 


434 
39.0 


40.1 
47.0 


14 


14 
14 


14 
14 


13 
11 


10 
10 


11 
la 


2648 
2260 


1149 
1074 


1128 
1258 


REPORT 


Confronto climatico [3] 
Ultimi 6 mesi 


Ultimi 3 mesi 
tot A 


mm. %[b] 


296 -20 
320 -15 
319 -21 
397 


mm 


628 
654 


634 
697 


379 
430 
621 
SS 
483 
607 


A 
% [9] 


-7 
-12 


-6 


-18 


-12 
4 
18 








Ultimi 12 mesi 
A 


mm. %[5] 


1296 
1453 
1390 
1319 








1294 -12 
1319 -23 
IIES -15 
1167 -12 
1174 -16 
1092 -26 
1169 -18 
1303 


141 
1114 
966 


957 
1090 














x [Marene] REPORT 


Temperatura 


Andamento termico a due facce 
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L’andamento termico di ottobre 2016 presenta due facce. 

Fino praticamente a metà mese le temperature in regione sono 
scese rapidamente, risultando spesso ben al di sotto della norma 
del periodo, poi a partire dal 14-15 abbiamo assistito a una fase 
più calda, interrotta solo da un breve abbassamento termico tra il 
21 e1123. 

Così a ottobre 2016 le temperature più elevate si sono registrate o 
a Inizio mese, specie in pianura, o a fine del mese sui monti: il 
giorno 29 sul monte Zoncolan si sono sfiorati i 15 °C. 


mano si è scesi di poco sotto lo zero. Lo stesso giorno sul Monte 
Lussari si sono sfiorati 1 — 5 °C. 

Come a volte accade il valore medio mensile non rende conto 
della variazione termica avvenuta nel mese; infatti la temperatura 
media mensile in pianura si è attestata intorno ai 13 °C, valore di 
poco inferiore alla media climatica. 

La temperatura del mare, partendo a inizio mese da valori 


superiori alla media del periodo (22.5 °C), è man mano scesa 
portandosi già dal giorno 10 sui valori più tipici per ottobre, 


La giornata più fredda è risultata 11 12 quanto in pianura a Prada- 


Legenda 

| meteogrammi riassumono 
in quattro distinti pannelli i 
principali dati meteorologici 
giornalieri. 

Pannello 1 (superiore): è 
indicata la temperatura (°C) 
massima, media e minima 
a 1,8 m; la fascia arancione 
e blu indicano, rispettiva- 
mente, il 90° percentile 
della temperatura massima 
degli ultimi 10 anni e il 10° 
percentile della temperatu- 
ra minima degli ultimi 10 
anni. 

Pannello 2: pittogrammi 
con le condizioni prevalenti 
del cielo e i fenomeni; le 
barbe indicano la direzione 
di provenienza del vento a 
10mela 


relativa velocità massima 
giornaliera (5 m/s, trattino 
corto; 10 m/s, trattino lun- 
90; 50 m/s, triangolino). 
Pannello 3: è indicata la 
pioggia (istogramma) in mm 
e la radiazione globale in 
MyUn?. 

Pannello 4 (inferiore): tabel- 
la con i dati giornalieri. 


[1] Su fondo bianco il cu- 
mulato di pioggia (mm) e il 
numero di giorni di pioggia 
nel mese. 


[2] Alternativamente dati di: 
- neve forniti da Ufficio Ne- 
ve e Valanghe della Regio- 
ne Friuli Venezia Giulia; 

- fulmini forniti da CESI- 
SIRF. 


[3] Confronto con le serie 
storiche OSMER degli ulti- 
mi 10 anni 

(dato mancante se serie 
dati <10 anni). 


[4] Giorno di pioggia: giorno 
con almeno 1 mm di piog- 
gia. 


[5] Scarto in % tra le piogge 
cumulate nel periodo e le 
piogge delle serie storiche 
OSMER degli ultimi 10 anni 
(dato mancante se serie 
dati <10 anni). 


[6] Giorno di gelo: 
Tmins0 °C. 


[7] Giorno di ghiaccio: 
Tmaxs0 °C. 


[8] Giorno caldo: 
Tmax=30 °C. 


[9] Notte calda: 
Tmin=20 °C. 


Le serie con dati mancanti 
sono state ricostruite e so- 
no indicate con “*”. 


0 Dati temporaneamente 
mancanti 


[=] La misura può essere 
soggetta a grossa incertez- 
za per le particolari condi- 
zioni del sito 


presentando poi un andamento in linea con la norma climatica. 


* Stazione di vetta 


Significato dei colori nelle 
nuovo massimo/ 
minimo 

valori compresi tra il 


10° e il 90° percentile 


valori inferiori al 
10°percentile 


valori superiori al 
90°percentile 


se la serie di dati è 
inferiore a 10 anni 


MZIOLE 
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Temperatura del mare a Trieste (°C - 2 m di profondità) — Ottobre 2016 
010 02 030 040 05. 060 070 080 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
21.9 21.5 21.3 21.1 20.6 20.2 19.7 19.3 19.5 19.1 18.9 19.0 192 190 18.8 18.9 18.8 18.4 18.4 18.4 182 18.3 184 184 18.1 18.0 18.0 17.7 















Confronto climatico [3] 
Temperatura aria (°C) 

media minima massima 

ass. data ass. data 


Località 

















CARNIA 


TOLMEZZO 11.5 23 12 222 01 12.5 -0.6 30/2012 27.5 01/2011 
ENEMONZO 10.1 Ul 12 229 ‘0 13.7 11.0 -2.9 16/2009 26.3 05/2011 
FORNI DI SOPRA 8.5 -0.3 12 197 16 10.8 9.4. -5.0 30/2012 24.7 02/2011 


PALUZZA 8.9 -2.0 12 217 16 
FORNI AVOLTRI 7.9 -0.5 13 184 16 
* MONTE ZONCOLAN 4.4 -2.8 21 148 
PREALPI CARNICHE 
BARCIS 10.0 0.6 12 210 21/2007 = 25.8 02/2011 
CHIEVOLIS 11.2 2.0 12 222 21/2007 = 27.8 05/2011 
S.FRANCESCO 10.0. -0.5. 12 21/7 30/2012 27.3 01/2011 
PIANCAVALLO — 6.0 -2.8 12 16.5 
*MONTE SAN SIMEONE 5.2 -14. 11 15.6 29/2012 19.8 27/2006 
*PALA D'ALTEI 5.8. -0.7 06 154 30/2012 18.6 02/2011 
ALPI GIULIE 
TARVISIO 7.4. -2.5 13 199 01 .2 30/2012 24.1 02/2011 
FUSINE 6.3 -5.6 06 218 01 
PONTEBBA 9.8 0.6 06 216 01 .2 21/2007 = 26.9 02/2011 
CAVE DEL PREDIL 7.3 -1.9 06 18,3 16 
* MONTE LUSSARI 2.6 -4.9 12 113 29 i .9 29/2012 19.0 20/2012 
PREALPI GIULIE 
MUSI 10.3 2.0 30/2012 26.0 05/2011 
CORITIS. 9.4 0.2 30/2012 26.0 07/2012 
MONTE MATAJUR. 4.3. -2.4 29/2012 19.4 27/2006 
COLLINARE 
GEMONA 12.3 14.11 240 01 19/2009 29.2 05/2011 
BORDANO 13.5 5.0 12 233 16 30/2012 29.1 05/2011 
VACILE 12.5 14012 24.7 03 21/2007 = 29.9 05/2011 
FAGAGNA 12.7 3.8 11 243 01 19/2009 = 29.2 05/2011 
FAEDIS 13.4 2.6 12 242 01 | 30/2012 29.4 02/2011 
SAN PIETRO AL NATISONE 10.9 0.1 12. 222 
PIANURA UDINESE 
UDINE S.0. 13.0 13 12 244 
PRADAMANO 12.6 -0.6 12 243 
CIVIDALE 13.0 3.6 12 242 
CODROIPO 12.7 0.5 12 25.1 
TALMASSONS 13.2 05 12 247 
LAUZACCO 13.1 21 12 240 
BICINICCO 12.5 15 12 240 
GORGO 13.6 24 12 252 
PALAZZOLO D.S. 13.0 09 12 2501 
CERVIGNANO 12.9 1.00 12 243 


9.9 -4.3 30/2012 23.5 03/2007 
30/2012 19.3 27/2006 


N 0 VI Wo 
5 So O oo 50 ÒQOoo 





21/2007 29.6 01/2011 


20/2007 29.0 05/2011 
21/2007 = 29.4 05/2011 
21/2007 = 30.5 05/2011 


21/2007 = 30.2 05/2011 
31/2009 30.6 05/2011 


5 O oo 50 5oO o o 5 ooo 
5 oO o 5 5 o 5 oo 5 \ oo 





PIANURA PORDENONESE 
PORDENONE 13.1 2.6 12 245 21/2007 = 29.5 01/2011 
VIVARO 12.6 2.2 12 24.5 i 21/2007 = 29.4 05/2011 
BRUGNERA 13.1 15 12 25.2 i 21/2007 28.9 02/2011 
SAN VITO AL TGL. 13.0 1.0 12 254 i 21/2007 = 29.4 05/2011 

ISONTINO 
GRADISCA D'IS. 13.7 2.8 12 25.0 _ .1 21/2007 30.3 05/2011 
CAPRIVA D.F. 13.1 2.2 12 242 1 .1 21/2007 30.2 05/2011 

CARSO 
SGONICO 12.6 1.1. 06 221 15 13.8 0 0 0 0 13.7 -1.6 30/2012 28.7 02/2011 

BORGO GROTTA 12.2 2.2 06 223 01 0 0 0 0 


FASCIA COSTIERA 
TRIESTE M.BANDIERA 15.7 9.4 29/2012 27.9 01/2011 
MUGGIA 15.8 9.0 30/2012 27.0 01/2011 
MONFALCONE 14.4 5.1 % 21/2007 = 29.0 02/2011 


FOSSALON DI GRADO 14.2 d.0 _ i 4 18/2011 29.3 02/2011 
GRADO 15.0 1.3 . 30/2012 27.5 02/2011 

LIGNANO 15.0 3.1 Ì 30/2012 29.3 05/2011 

BOA Paloma 15.5 10.5 05/2011 24.8 01/2011 
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Gradisca d’Isonzo (GO) 















o 
® 
b= | 
s 
- 
È 
_ 
100 + EINE I TE ET E E E 32 
tei 
L È 
E 
E = 
ai 16 ® 
z 5 
8 E. 
È 87 
(a 
0 
Pioggia 0.1 25.8 138 00 0.0 0.0 00 04 0.5 0.1 0.0 0.0 13 434 1.5 0.1 0.1 14 17.7 120 0.0 0.0 0.6 42 23.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Vento max 80 5.3 11.0 7.3 76 7.3 6.9 72 99 10.5 10.1 5.7 6.3 84 114 5.0 45 3.0 7.3 96 FÒ ò 6.0 5.8 6.1 34 12.4 7.5 4.5 4.8 5.5 5.8 
Vento medio 25 1.5 17 23 22 24 26 18 37 2.5 25 2.0 2.8 3.0 19 13 13 09 20 3.3 28 2.1 1.8 1.9 0.7 2.5 2.6 14 1.6 19 17 
T massima 25.0 234 223 230 188 191 198 159 181 137 163 18.1 116 166 235 240 215 182 199 143 165 182 174 15.9 163 229 193 182 224 210 184 
T media 20.0 18.3 16.1 15.8 132 115 129 122 141 114 97 96 99 13.8 17.0 16.7 156 147 141 114 113 113 135 147 157 175 137 106 133 127 119 
T minima 16.5 166 108 108 6.3 5.6 73 78 10.6 5.1 IT 2.8 6.7 11.1 13.7 120 94 10.3 29.3 96 5.5 3.5 8.8 12.9 153 13.1 6.8 3.8 6.8 54 5.3 
Radiazione 14.9 Fari 14.7 144 119 163 13.3 37 14.0 3.1 15.2 154 18 1.1 10.0 123 89 44 7.5 22 124 137 5.8 1.1 1.1 9.7 12.3 117 112 12.1 11.3 
o 
® 
“n 
È 
b> 
32 
24 E 
a 5 
= 
E 169 
= = 
3 5 
8 ù 
a 8 F 
ol 
0 
Pioggia 0.0 12.5 0.0 0.0 0.7 00 0.1 16 00 0.0 0.0 0.1 0.7 43.4 0.9 0.3 06 11.7 7.8 92 0.0 0.0 02 0.7 93 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 


Vento max 5.7 44 54 49 5.8 6.1 43 5.3 84 100 57 6.0 5.2 124 99 46 3.1 44 5.6 90 59 5.0 3.8 3.1 33 6.3 4.0 4.1 4.1 5.1 40 
Vento medio 16 13 14 1.0 13 1.1 14 1.5 2.7 24 1.7 0.9 1.6 24 14 1.6 12 1.7 1.5 28 12 1.8 1 1.1 0.9 1.5 1.0 1.5 1.5 12 10 
T massima 24.5 197 223 227 15.8 17.7 193 149 17.6 16.9 17.0 16.9 147 160 224 194 198 189 173 140 17.1 17.9 166 15.9 159 217 197 17.1 199 200 170 
T media 194 17.3 167 149 126 111 125 119 130 114 98 9.0 10.1 133 16.2 148 151 146 138 108 106 108 120 139 150 164 137 104 118 120 104 
T minima 15.4 160 116 84 90 5.0 5.9 8.8 9.1 80 45 2.6 46 106 122 112 106 108 111 72 5.6 4.8 6.9 117 144 119 72 5.1 72 6.3 5.9 
Radiazione 129 32 149 156 57 154 132 32 109 10.1 126 142 48 0.5 10.8 100 73 [ge - 49 3.7 126 123 54 23 14 93 112 106 100 108 87 











O) 
® 
e 
E 
_ 
100 
75 È 
E z 
È 50 PA 
- È 
s t- 
î 25 $ 
ol 
0 
Pioggia 0.0 22.8 23 0.0 0.0 0.0 00 70 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 432 102 0.0 0.1 12 199 218 0.0 0.0 0.3 0.2 19.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


Vento max TA 6.5 4.7 6.9 8.6 4.1 5.5 6.3 7.3 8.7 8.1 48 6.5 6.7 5.9 49 46 42 7.8 3.5 4.1 5.0 5.7 TA 6.9 8.0 8.2 6.6 6.4 5.2 49 
Vento medio 16 12 1.1 14 18 0.9 1.6 14 1.6 2.1 13 1.0 1.3 19 1.1 1.0 10 10 LI 10 12 1.0 14 29 1.7 1.9 1.7 12 1.1 1.1 13 
T massima 19.9 15.9 16.5 164 127 143 105 106 98 76 9.1 12.8 126 110 16.2 174 142 123 106 36 8.3 93 128 133 157 165 147 124 149 154 113 
T media 13.6 124 94 7.3 5.3 5.6 5.8 6.5 6.2 4.5 3.2 40 5.0 83 108 109 98 9.8 7.9 2.6 3.1 3.7 6.5 109 130 118 7.9 45 6.5 5.7 5.9 
T minima 8.7 94 22 02 -06 -23 11 40 3.5 15-13 -16 -25 63 TI 6.5 6.3 TA 3.6 14 -03 -03 -09 76 109 94 09-09 11 -03 16 
Radiazione 2.1 5.7 142 132 16.7 126 63 6.8 91 5.6 8.8 135 94 3.6 94 126 66 43 3.1 10 72 103 7.1 2.0 36 101 113 112 90 92 73 
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o 
° 
2 
3 
E 
= © 
& È 
8 - 
ù 3 
ra 
Pioggia 0.0 214 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 66.0 24 0.0 1.2 10.6 114 110 0.0 0.0 0.6 0.6 18.8 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Vento max 6.7 6.8 54 6.3 6.8 7.1 5.5 6.5 5.1 8.6 8.0 7.5 6.7 9.1 5.5 7.1 47 4.7 6.5 6.1 6.5 5.3 44 5.0 3.7 4.8 714 6.1 5.0 TA 7.6 
Vento medio 13 0.5 1.3 1.9 1.9 2.1 1.8 13 1.7 3.1 2.6 2.1 1.5 1.8 1.5 1.9 1.2 10 1.1 1.6 22 1.6 1.3 1.0 0.7 1.3 19 1.9 1.6 1.8 1.8 
T massima 22.2 17.3 218 20.3 17.6 16.2 17.7 15.0 154 16.0 15.9 15.9 148 139 212 213 193 183 132 111 15.6 15.1 15.3 141 144 20.7 193 16.1 195 185 15.8 
T media 17.5 15.3 136 12.6 10.8 93 11.0 10.8 10.5 99 9.1 8.3 8.6 10.7 15.1 15.1 13.9 139 114 8.3 8.3 8.8 9.6 11.8 13.5 149 126 10.1 116 110 9.3 
T minima 143 125 87 63 54 3.1 57 86 72 63 49 2.3 3.1 9.0 123 102 95 106 95 5.1 40 41 48 97 121 110 79 54 76 63 48 
Radiazione 117 26 109 140 129 151 77 47 8.7 94 89 140 66 03 92 123 65 65 1.1 14 117 82 47 07 0.1 7.9 109 105 85 96 96 
S 
e 
b= ) 
H 
E 
vo 3 
Ae d0 Di) 149° ò do sd? dA à 00 do 
32 
24 E 
È 5 
E = 
g È 
2 - 
o 8 3 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 
Pioggia 0.0 12.7 54 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.1 2.5 0.0 0.0 0.0 396 48 0.0 0.0 7.0 15.2 119 1.7 0.0 0.7 Fe, 8.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Vento max 10.8 7.6 20.5 7.6 20.6 68 16.9 146 204 27.6 187 149 72 13.8 17.6 6.6 5.8 10.5 119 198 173 114 5.5 20 10.4 20.0 240 17.6 7.5 15.8 16.8 
Vento medio 37 24 6.9 2.2 TI 2.3 5.1 44 8.2 126 7.5 3.1 27 3.5 2.5 1.9 1.6 2.5 3.8 94 82 34 19 2.0 19 4.8 89 5.5 1.9 3.3 5.0 
T massima 22.7 211 209 20.9 181 16.8 180 159 183 150 143 155 166 199 202 181 18.1 181 189 156 149 17.0 177 18.5 17.6 226 18.1 17.3 182 196 183 
T media 21.1 194 18.1 17.7 152 138 147 140 15.1 124 119 124 146 168 181 169 16.7 16.6 16.2 130 125 140 159 170 168 189 159 147 15.8 162 148 
T minima 20.1 17.9 15.3 147 116 10.2 119 123 125 103 103 94 114 13.7 15.9 154 144 15.0 136 112 109 10.7 136 154 157 164 135 127 135 138 120 
Radiazione 152 53 12.8 15.7 15.1 164 143 23 13.4 VW 12.5 143 32 1.5 9.6 118 83 27 94 2.6 8.3 12.8 48 1.0 1.3 10.1 120 117 112 116 111 


Temperatura (°C) 


Pioggia (mm) 


Pioggia 
Vento max 
Vento medio 
T massima 
T media 

T minima 


Radiazione 


19.0 30 
6.6 6.6 
1.6 1.7 

21.4 222 

17.6 15.9 

15.5 90 
6.1 14.9 


0.0 0.0 
4.1 84 
1.0 22 
22.5 17.2 
14.4 12.3 
8.0 6.7 
13.8 90 


18.9 
12.1 


16.7 
12.0 


17.4 
13.4 
10.0 
12.0 


0.0 


4.7 
1.1 
17.1 
8.5 
1.3 
13.9 


14.8 


15.8 

12.9 

10.2 
12 


Udine 


16.2 
12.5 
11.5 


0.2 
4.1 

1.0 
22.9 
16.2 
12.1 
11.8 


5.9 


15.7 
14.0 
11.8 
2.0 


16.8 
3.2 
0.9 
15.6 
14.9 
14.5 
14 


0.2 

8.6 

23 
21.3 
16.3 
11.9 
TT 


0.0 
5.7 
1.7 
19.9 
13.3 
6.2 
11.1 


0.0 
3.2 
0.9 
18.5 
10.2 
4.5 
10.7 


19.8 
12.2 


10.9 


18.3 
11.1 
5.5 

10.1 








Radiazione (MJ/mq) 
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Vento 


Raffica massima giornaliera (m/s) 


Nei grafici sono riportate Gradisca d’Isonzo Pordenone * 
per 6 stazioni significative 
del Friuli Venezia Giulia le 
raffiche massime giornaliere 
(punti rossi, m/s) del vento a 
10 m suddivise per ottante; 
nel box in grigio la raffica 
massima per ottante con 
l’indicazione del giorno in 
cui si è verificata. 


Nella tabella è riportata la 
velocità media del vento 
filato a 10 m (m/s), la velo- 
cità media (m/s) e la fre- 
quenza (%) del vento per 
ottante. 





Trieste Udine 





S 





Lignano Sabbiadoro Monte Zoncolan 






Gradisca d'Isonzo 





Pordenone * 


Monte Zoncolan 
* dati parziali 





